| HELENA BROW 


malarka, b. więzień Oświęcimia 


po krótkich a ciężkich cierpieniach, zmarła dnia 8 listopada 1963 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 
we wtorek dnia 12 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


siostra, siostrzenice, siostrzeńcy i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 12-go b. m. o godzinie 9-tej w kościele parafialnym 
Najśw. Marii Panny przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 
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